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先月 号 で 発表 し た 12A シ ング 
ル ・ ア ンプ は 真空 管 オ ー デ ィ オ フェ 
ア の デモ 会 場 で 1925 年 製 の 米 
VICTOKR LS-1 リュ ミエ ー ル ・ コ 
ー ン ・ ス ピー カ を 鳴ら し た 。 広 い 会 
場 で は 財 が 鳴く 程度 の 音量 だ っ た 
が , 80 年 も 前 の スピ ー カ が 今 で も 音 
が 出る の を 確認 で きた . 

さて 今月 は 0.3W の 12A シ ン 
グル ・ ア ンプ と 組み 合わ せる ブー ス 
タ ・ ア ンプ を 製作 し た . 出力 管 に は 
211 を 選ん だ . 211 は 本 来 750 V 以 
上 の 高圧 動作 だ が , 今回 は プレ ー ト 
電圧 を 600 V 以下 の 低 電 圧 動 作 に 
し た 。 低 電圧 動作 な ら ご く 普 通 の 電 
源 回 路 で 済む . 最大 出力 は 小さ い が 
大 型 管 特有 の 浸透 力 の ある サウ ンド 
は 演奏 の 感動 が 倍加 する . 

第 1 図 が 本 機 の 全 回 路 図 で ある . 
プッ シュ ブル 用 の 出力 トラ ンス を イ 
ンプ ッ ト ト ラン ス に 利用 し た ブース 
タ ・ ア ンプ は 小 出 力 の アン プ の 出力 
増強 を 目的 と し た も の な の で , 16-8- 
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4 0 の ロー イン ピー ダン ス 入 力 を 前 
提 と する . 初期 の シア ター 用 の ブー 
スタ ・ ア ンプ は 600 (500) Q 入力 に 
な っ て いる の は ロー イン ピー ダン ス 
出力 を オー トト ラン ス で 得 て い た 時 
代 の も の だ か ら , 今 こ れ を 真似 し て 


も 意味 が な い . 

ロー イン ピー ダン ス を 受け る 入力 
トラ ンス は 出力 トラ ンス を 1 次 と 2 
次 を 逆 接続 に し て 使用 し た . ここ は 
DC が 流れ な い の で エア ギャ ッ プ の 
な い プ ッシュ プ ブル 型 を 選ん だ . 橋本 


@ 入 力 は 12 A アン プ か ら の た め SP ター ミナ ル を 採用 
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行 の 部 品 を 使用 し た . 211 は 現行 品 
な ら 中 国 製 が ある . ヴィ ン テ ー ジ の 
211 (VT-4C) も まだ が 市 場 に ある . 

シャ ー シ は タカ チ 電 機工 業 の 
CH 8-33-23 BB を 使用 し た . 211 ア 
ンプ は どう し て も 大 型 に な り が ち だ 
が , 本 機 は 先月 号 の 12 A アン プ と 
同 サ イズ の シャ ー シ に 組み 上 げた . 
シャ ー シ の 色 は 黒 を 選ん だ . 330 
WX※230 DX80 H の アル ミ 製 で 加 
工 が し 易い . 

入力 と 出力 端子 の 2P バ イン デ 
ィング ポス ト は アム トラ ンス の 新 製 
品 で ある . 前 段 ア ンプ と の 接続 は べ 
ルデン の #497 の スピ ー カ ・ コ ー ド 
で ある 。. @ 211 と OPT 回 り 
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211 の ソケット ば は 到 と の テ フ 
ロン 製 を 使用 し た . 取り 付け は 45 の 
の 穴 を あけ る だ け で 済む . ジョ ン ソ 
ン 型 の UV ソケット より 真空 管 の 
足 の 接触 が よく 場所 も と ら な い メ リ 
ッ ト が ある . 

プレ ー ト 電流 監視 用 の メー タ 
(FS 100 mA DC) は 横 河 電機 製 の 
2072-10 型 を 選ん だ . 取り 付け 穴 は 
45 の で ある . 黒色 の シャ ー シ に 似 合 
う 。 

ケミ コン は ニチ ケミ KMG 型 , 抵 
抗 は 理研 の RMG 型 で ある . 

今回 も ヒュ ー ズ を 廃し , 日 幸 電機 


@ イ ー タ 電気 の スイ ッ チ ング 電源 ユニ ッ ト の サー キッ ト ・ プ ロ テ ク タ IBF-1 (5 
9 2 A) を 使用 し た . サー キッ ト ・ プ ロ テ 
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@ 211 シン グル ・ ブ ー ス 
タ ・ ア ンプ の パー ツ ・ リ 
スト 
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12 A シン グル ・ ア ンプ の 改良 


ドラ イヴ ィング ・ ア ンプ は 先月 号 
に 掲載 の 12A シ ング ルアン プ だ 
が , 本 機 と 組み 合わ せる た め に , 12 
A の フィ ラメ ント を DC 点火 に し 
た . DC 点火 に は 機器 組 込 用 の スイ 
ッ チ ング 電源 ユニ ッ ト (イー タ 電 気 
BSN 05 SA-U) の 5 V/2 A を 使用 し 
た . 5 V の アウ ト 側 に 30 mH/10 A 
の リン グ 型 チョ ー ク を 加え て ある 。. 
これ で 12mV の 残留 クイ ズ が 1 


mV 以下 に 下がっ た 。 チ ョ ー ク は 秋 
葉 原 の 東京 ラジ オデ パー ト 1F の 
桜 屋 電機 店 で 購入 し た . 

電気 特性 

211 の 低 電 圧 動作 は 別冊 ステ レオ 
サウ ンド [真空管 アン プ 大 研究 | 


(1995 年 刊 , 現在 絶版 ) で, 試聴 レポ ー 
ト が ある . その 時 の 動作 条件 は プレ 
ー ト 電圧 480 V。 グ リッ ドバイ アス 
ー 20 V, プレ ー ト 電流 40 mA, 負荷 
抵抗 10 kQ で 出力 2.6 W だ っ た . 

GE 製 の 211, WE 製 の 211 E, STC 
製 の 4242 A の 3 種 の 試聴 レポ ー ト 


1.9 


リュ リ : ガ ヴ ォ ッ ト 
エリ カ ・ モ リー ニ (vn) 
が 掲載 さき され て いる 。 今回 は 実効 プレ 
ー ト 電圧 が 540 V に な っ た の で 出 
力 が 3.5 W に な っ た 。 

本 機 に 使用 し た 211 (VT-4C) は 
1942 年 7 月 製 の RCA 製 と ペー ス 
に プリ ント され た も の で ある 。 

電気 特性 は 12A ア ンプ の 16Q 
アウ ト と 本 機 の 16 0 イン を つない 
で 測定 し た . 


(1) 雑音 ひずみ 率 特性 


THD が 5% の ポイ ント が 3.2 
W だ っ た . プレ ー ト 電圧 が 750 V 
で 5.6 W が A1 級 動作 の 規格 だ か 
ら 3.2W は A2 級 (グリ ッ ド が プラ 
ス 領 域 ) 動 作 で あろ う . THD が 10% 
で も 波形 の 上 下 の 変 形 で クリ ッ プ は 
な い . 入力 を 増やし て いけ ば どん ど 
ん 出力 が 増す と いう トラ ンス ・ ド ラ 
イプ 特有 の キャ ラク タ を 示し て い 
る . 残留 クノ イズ は 2.7 mV だ っ た . 


(2) 周波 数 特性 


1 kHz を 中 心 に 弧 を 描く 古典 的 
な トラ ンス 結合 アン プ の 特性 を 示し 
た . 高 域 は 30 kHz まで 伸び て いる 
の は 昔 の イン ター ステ ー ジ ・ ト ラン 
ス と は 異な る と こら で ある . 低 域 は 
30 Hz が 一 5 dB に な っ て いる . 


3③) 入 ・ 出 力 特性 
入力 電圧 62mV で 1W の 出力 


1 4 


バッ ハ : アリ ア 

パプ ブロ ・ ガ ザル ス 
が 得 ら れ た 高 感度 アン プ で ある . こ 
の 特性 表 か ら も わか る よう に 出力 
10 W まで 入力 に 応じ て ほぼ リニア 
に 伸び て いる . 


音 出し 


B&W SS-25 で 試聴 し た ,。 CD 
プレ ー ヤ は スチ ュー ダ A 730 で あ 
る 。CDR に コピ ー し た SP レコ ー 
ド の 録音 を 数 曲 か け て みた . SS-25 
が WE 555 に 変身 し た , 12 A シン 
グル が 卓上 型 の 蓄 音 器 だ っ た ら 211 
は フロ ア 型 の 大 型 機 の 感じ で ある . 

WE-4A リ プロ デュ ー サ で 再生 
し た エリ カ ・ モ リー ニ が 弾い た リュ 
リ : ガ ヴォ ッ ト (ドイ ツ POLYDOR 
68519) は 1927 年 の 初期 の 電気 録音 
特有 の 禁 々 と し た た た ず ま い の 音 だ 
が , 今 ま で B 層 W か ら 出 な か っ た 
演奏 家 の 姿 が 現れ た . モリ ー ニ は 
1904 年 生ま れ の ヴァ イオ リ ニ ス ト 
だ か ら 23 歳 の 録音 で ある . 続い て 
カザルス の バッ ハ : アリ ア ( イ ギリ ス 
HMV DB 1404) を か けた . ピア ノ は 
オッ トー・ シ ュ ル ホフ . 録音 は 1930 
年 で WE 録音 機 の 完成 期 の も ちの で 
ある . 力 強 さ と 繊細 さ を 両 立 し た 名 
録音 で ある . 211 プー スタ ・ ア ンプ を 
通す と 音楽 が アー ティ スト の 呼 有 か 
ら 生 まれ 出 て いる よう に 聞こ える . 
深い と ころ に 根 を お ろ し た カザルス 
の 芸術 が も の の 見 事 に 再現 で きた . 


AKIKO SUWANAI 


サン ニー サ ー ン ス : 序奏 と ロン ド ・ カ プリ チ 
オー ソ / 主 訪 内 晶子 

さら に ステ レオ 録音 の CD を 
上 L 十 R チャ ン ネ ル の モノ 再生 し て み 
た . 諏訪 内 晶子 の 最新 録音 で サン = 
サー ンス : 序奏 と ロン ド ・ カ プリ チ 
オー ツ ソ (PHILIPS UCCP-1086) で , 
最近 私 が か な り 気 に 入っ て いる ディ 
スク で ある . モノ 再生 な が ら 不 自然 
な 感じ が な く ソ ロ と オー ケス トラ の 
位置 関係 が 明瞭 に 聞き 取れ る 奥 行き 
の ある 鳴り 方 だ っ た . 

12A ア ンプ に ある マグ ネ チ ッ 
ク ・ ス ピー カ 用 の 10 kO アウ ト か ら 
本 機 の 入力 トラ ンス を パス し た グリ 
ッ ド へ の ダイ レク ト 入 力 で も 試聴 し 
た . 12 A アン プ の 出力 トラ ンス と 本 
機 の 入力 トラ ンス を パス し た 状態 で 
ある . 音 は 滑ら か に な る が 音楽 が 表 
面 的 で 心 を 打 た な く な っ て し まう . 
最近 の 録音 に よく ある “ 音 は 出 て い 
る の に 演奏 家 の 姿 が 見 えな い " 鳴り 
方 だ っ た . 周 濾 数 特 人 性 は この 方 が フ 
ラッ ト だ ろう が , 測定 し て も 意味 が 
な いと 思う の で や っ て いな い 、 


「 ミ ニコ ン サ ー ト 」 の お 知ら せ 

本 機 は 11 月 27 日 ( 土 )16 : 00-18 : 00 
「 ア ム ト ラ ンス ・ ミ ニコ ン サ ー ト 」 で 音 が 
聴け る . WE-4A リ プロ デュ ー サ と フ 
ェ ア チ ャ イル ド 220C で CDR に 録音 
し た 前 期 の モリ ー ニ や カザルス の SP 
レコ ー ド を 聴い て いた だ く 予 定 で ある 。 
希望 者 は アム トラ ンス 人 03-5294-0301 
まで 申し 込ま れ た い . 
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